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ま芝加湿器ヒーター加熱式（家庭用） 

取扱説明書 


形名 

KA-N35X 



保証書付 

保罰書はこの取扱説明書の2日ページに付いており 
ますので、お買い上げ曰、販売店名などの記入をお 
確かめください。 

♦ このたびは東た加湿器をお買い上げいたださまし 
て、まことにありびとうございました。 

♦この商品を安全に正しく使用していただくため 
に、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読 
みになり十分に理解して < ださい。 

♦お読みになった後は、お使いになるかたびいつで 
ち見られるところに必ず保管してください。 


日本国内専用 

Use only in Japan 
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安全上のご注意 


必ずお守り<ださい 


人への危害-財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。 

表 示の説明（取り扱いを誤った場台に生じる危害 • 損害の程度を示しまず) _ 

A 奋各「死じまたは重傷を負う可能性 A ュ t 「軽傷や物的損害び発生する可能 

胃 cn びある内容」を示します。 /!\/± /胃性びある内容」を示します。 


図記号の説明 _ _ 

0 図記号の中の絵や近くの文で、してはい図記号の中の絵や近くの文で、しなけれ 
けないこと（禁止）を示します。 ばならないこと脂示）を示します。 


么警告 



指示 


♦異常•故障時にはずぐに使用を中止 
ずる 

(乂災-感電-けびの原因） 

すぐに電源プラグを抜さ、お買い上げ 
の販売店、または東芝生活家電ご相談 
センターに点検-修理をご依頼くださ 


い。 


《異常.故障例》 

♦水漏れする 

♦本体び異常に熱かったり、こげくさ 
かったりする 
♦異常な音や振動びする 
♦電源コードを動かすと、通電したり 
しなかった0する 


0 ^ •輯倒した場台は、ずぐに電源プラグ^ 
を抜く 

(火災•感電 • けびの原励 
抜ぐ 本体び乾いてから使用してください。 

♦お手入れをずるときや、持ち運ぶと 
きは、電源プラグをコンセントか 5 
抜< 

(感電-けびの原因） ^ 


〇 

指示 


•電源プラグの刃や刃 
の取付面にホコリが 
付いた場台は、乾い 
た巧で拭き取る 

(絶縁不良による乂災の原因) 





•子供だけで使わせたり、幼児の手の 
届く場所では使わない 

(感電-けびの原因） 

特に乳幼児にはごを意ください。 


• 不安定な場所に置かない 

(転倒したとさなどに、熱湯びこぼれ 
てやけどの原因） 


•電源プラグ•電源コードが傷んだり、 
V \J 熱くなったときや、コンセントの差 
し込みがゆるい場台は使わない 

(火災-感電-けび-ショートの原因） 
電源プラグは根元まで確実に差し込ん 
で < ださい。 

•電源プラグ•電源コードを傷付けない 

(乂災 • 感電•ショートの原因） 
♦加工しない 
♦熱器具に近づけない 
♦引っ張ったり、重いちのを載せたり、 
はさんだ0しない 

♦無理に曲げたり、ねじったり、束ね 
て通電したりしない 

•コンセントや配線器具の定格を超え 
て使ったり、交流100 vm 外で使っ 
たりしない 

(乂災-感電の原因） 

•マグネット式プラグにピンなどの金 
属片やゴミを付けない 

(感電•ショート-発乂の原因） 



• めれた手で電源プラグを抜き差しし 

画 

ない 

めれ手 

(感電-けびの原因） 

^禁止 

J 



•お手入れをずるときは、塩素系•酸 
性の洗ミき剤は使わない 

(洗剤から発生する有毒ガスで健康を 
害する原因） 
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么警告 


〇 

指 7J \ 


•本体の水を捨てるときは、排水 
方向か5捨てる 

(本体内部の電気部品に水び入り、 
火災-感電-ショートの原因） 

]4、1己ページ「お手入れのしか 
た」を参照してください。 

•同じ場所で長期間使う場台は、 
ときどき製品下部や巧を清掃する 

(水びこぼれたまま放置した場合、 
床の腐食の原因） 

•乳幼巧などが、誤ってマグネット 
式プラグをなめないようにずる 




•水につけたり、水をかけたりし 

脚 

ない 

水めれ 

(ショート. 乂災.感電の原因） 

^禁止 

J 



•使用中や運お停止後約60分剧ホ、持ち 
運んだり、お手入れしたりしない 

(熱湯や本体高温部によるやけどの原因） 

•吹出□-吸気□やずき間にピン-針金 
などの異物を入れない 

(感電-異常動作してけびの原因） 


• ノズルにさわったり、手や顔などを近 
づけたりしない 

《蒸気吹出し温度は約65ででず。 
※香りをかぐために、ノズルに顔を近づけ 
ないで < ださい。 

(やけどの原因） 


•食品 • 医薬品 • 美術品 • 学術資料などの保 
を、業務用などの特殊用途には使わない 

(保存品の品質低下の原因） 


•医療用途には使わない 

本製品は医療器具ではありません。 
(使用方法によっては健康を害する原因) 


⑩ 

分解禁止 


•分解•修理•改造をしない 

(内部の高電圧部分による乂災-感電-けびの原因） 

修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。 


A 注意 


〇 

指 7J \ 


•電源プラグを抜く 
ときは、電源プラグ 
示 を持って弓 I き抜く 



(電源コードを引つ 
張ると破損し、火災•感電の原因） 

•使わないときは、電源プラグをコン 
セントか5抜く 

プ与ブホ（絶縁劣化による乂災-感電の原因） 

抜く 


を 


0 

禁止 


• スチームが家具や壁などに直接当た 
るところに置かない 

(シミび付いたり、変形する原因） 

•暖房機-テレビなどの電化製品の上 
に置かない 

(転倒したとさなどに感電-ショート 
の原因） 

•熱に弱いテーブルなどの上で使わない 

(本体底部の熱による変色•変形の原因） 


〇 隹移動するときは運乾を止め、タンク • 
本体内部の水を捨ててか5、八ンド 
指示 ルを持って運ぶ 

(水びこぼれて床をめらす原因） 
傾けたり、ゆすったりしないでください。 

•タンクの水は毎日新しい水道水と 
入れ換え、本体内部は定期的にお 
手入れずる 

(お手入れをしないで使い続けると、 
カビや雑菌び発生し、悪臭の原因） 
体質によっては、健康に影響びある 
ことびあります。異常を感じた場合 
は、医師に相談してください。 


0 •本体.タンクを落としたり、強い衝撃を 
加えたりしない 

禁止 （本体•タンクび破損し、水漏れ-感電- 
ショート-発乂の原因） 

• 本体内部に直接水を入れない 

(感電•ショートの原因） 

• ノズル-吸気□をふさがない 

(変形-故障の原因） 

• ノズル•送風ガイドをはずしたまま使わない 

(感電-やけど-故障の原因） 

•ア□マポットを乳幼巧の手の届<ところ 
に置かない 

(誤飲の原因） j 
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お願い 特長 


この商品専用のコードセットを使う 
コードセットをほかの商品で使わない 

故障の原因にな0ます。 

湿度の高い場所 (85% l ； Lb ) では使わない 

•加湿のしすぎは室内の結露やカビび生える原因になります。 
•故障の原因になります。 

凍結のおそれがあるときは、タンクと本体の 
水を捨てる 

凍結すると故障の原因になります。 

電磁調理器やスピーカーの近くなど、磁気び 
出る機器の近くに置かない 

正常に動作しないことびあります。 

テレビやラジオなどか 51 m じ(上離して使う 

映像の乱れや雑音の原因になります。 

温度-湿度を正しく検知するために、 

下の場所で使用しない 

-直射日光やエアコン-暖房機の温風び当たる場所 
-窓際など外気の影響を受けやすい場所 
-室内の温度び己〜3己ででない場所 

八ンドル•タンク八ンドルで指をはさまない 

八ンドル•タンク八ンドルを下げるとさに、本体•タンクと 
の間に指をはさまないよラにミ主意してください。 

直射日光の当たる場所や暖房機の近くに置かない 

-タンク内の空気び膨張し、お湯びあふれることびあります。 

-プラスチック部分び変形、変質することびあります。 

定期的にお手入れずる 

加熱檀に水あかなどび付いたまま使い続けると、安全装置 
びはたらいたり、故障の原因になったりします。 

水道水(飲用)於外は使わない 

4ぴじ1^^(上のお湯や化学薬品 • 芳香剤-ア□マオイル•よ 
ごれた水-アルカ IJ イオン水-井戸水-浄水器の水•ミ 
ネラルウォーターなどを入れると、変形や故障の原因に 
なります。（ア□マオイルは、ア□マポットに入れてお使 
いください113 ぺージ\) 

部屋の低い場所に置< 

室内の温度差を少な<するためです。 

室内の湿度ムラをなくす 

床付おと天井付おでは温度-湿度び異なります。 
サーキュレーター•エアコンなどを使って、室内の空気 
を循環させてください。 

八ンドル-タンク八ンドルを持って本体•夕 
ンクを振り回さない 

破損、水漏れなどの原因になります。 

V J 


をれいな空気と水で加湿 


•エアフィルター（プラチナフィルター） 

プラチナ抗菌 ‘ x ’ 1加工を施し、エアフィルター 
に付着した菌の繁殖を抑制します。 


《1試験機関 . 

. (財）曰本妨績検査協会 

試験ち法 . 

. JIS L 1902に準拠 

巧;菌の方法 . 

. エアフィルターに抗菌加工 

抗菌を行っている対象部分の名称……エアフィルター 

試験結果 . 

. 99.9〇/〇の抗菌効果を確認 

(己式験ま5 . 

. 003856 -K 003856 -2) 


•タンク（抗菌タンク） 

抗菌 ’ x ’ s 加工を施し、タンク内の菌の繁殖を 
抑制します。 


《2試験機関.…… 

. (財）新潟県環境衛生研究所 

試験ち法 • 

. JISZ 2801 に準拠 

巧;菌の方法‘ 

. タンクに抗菌加工 

巧;菌を行っている対象部分の名称 . タンク 

試験結果 . 

. 99.9〇/〇の巧菌効果を確認 

(試験番号…… 

.…第2日日903679 -0 日 1- M 巳 A 号） 


•タンクキャップ（抗菌タンク夺ャップ） 

抗菌 ‘ x ’ s 加工を施し、タンクキャップの菌の 
繁殖を抑制します。 


《3 試験機関.…… 

. (財）新潟県環境衛生研究所 

試験ち法 • 

. JISZ 28 日]に準拠 

抗菌の方法…… 

. タンクキャップに抗菌加工 

抗菌を行っている対象部分の名称……タンクキャップ 

試験結果 . 

. 99.9〇/〇の抗菌効果を確認 

(試験番号•… -1 

.…第2 日日 903679 -日日 1 - MBA 号） 
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おまかせ自動加湿コント□-ル 

湿度と温度の W センサーで、室温に含わせた快適湿度を自動コント□ールします。 


ピコイオン運転について 

ピコイオンユニットの電極ピンに高電圧をかけることによって、電極ピン先端に集まった 
水を微細化させ、空気中に放出し、除菌 ’ x ’ 4 • アレル物質（花粉•日-ダニ ’ x ’ s ) を抑制します。 



試験機関 

試験方法 

除菌•抗花粉•ダニ 
の方法 

除菌•抗花粉•ダニを 
行っている対象部分 
の名称 

試験結果 
(試験番号） 

《4 

京都薬科大学 
薬剤学教室 

標準寒天培地表面塗抹法 



99.9%の除菌効果を確 
認销8081己号） 

※己 

信州大学 
繊維学部 

1 1 L 試験ボックス内でピコ 
イオンユニットを作動さ 
せ、不織布に染み込ませた 
スギの花粉の作用を電気泳 
動法で測定 

水を微細化させ 
空気中に放出 

ピコイオンユニット 

抑制効果を確認 

《6 

信州大学 
繊維学部 

Im 3 試験ボックス内でピコ 
イオンユニットを作動さ 
せ、不織布に染み込ませた 
ダニの死びいの作用を 
ELISA 法で測定 



抑制効果を確認 
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各 35 のなまえとはた 5 を 

么注意 

C 使わないときは、電源プラグをコンセントか5抜く 

(絶縁劣化による乂災-感電の原因） 

プラグを 



マバネ、、，卜式づうグ •ア□マオイル（エッセンシャルオイル）は付属していま 

励で本体と接続します。せんので市販 sa をお使いください。 
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正面-ち側面 


裏面-左側面 



ピコイオンランプ 

ピコイオン運転中、 

点巧します。 

19，12ぺ-シ\ 

湿度サイン(目安） 

部屋の湿度の目安を 
お知らせします。 

矿ぺ与' \ 

給水ランプ 

タンクの水びなくなると 
点灯します。 

[10 



お名および 
定格表示、 
安全上の警告 
注意ラベル 


プラグ差込み □ 


エアフイルター(消耗部品) 

118 ぺ一;3\ 


吸気 □ 


操作パネル 


チャイルド□ックランプ- 

チャイルド□ック設定中、点灯します。112ペー:？\ 


切タイゾーフンプ- 

設定した時間 （1 時間、2時間、4時間） 

び点灯します。 nr ぺ^!^ 

また、クエン酸洗浄終了時に点滅します。 

11已ペー:^ 


入タイマーランプ 

設定した時間 （2 時間、 
4時間、8時間）び点 
灯します。 

II 1 へ一三3\ 


加湿モードランプ 

選択した加湿モード「連続」「自動」び 
点灯します。 [9^ V ~\ 

また、転倒したとさや、クエン酸洗浄中は 
点滅します。18，1已ぺージ\ 


(時間 ）12 4 2 4 8 連続 自動 


チャイルド□ツク^ 
3秒長巧し 


® Q Q (§) & 


切タイマースイッチ 


•点字（ウンテン） 


加湿切換スイッチ 


設定した時間 （1 時間、2時間、 

4時間）を運転した後、自動的に 
停止します。|1 1〜12ぺージ\ 

ピコイオンスイッチ 

押すたびにピコイオン運転「入」と 


押すたびに「連続」と「自動」び切り換わります。 

19〜1日ペー ： A 

また、約3秒間押し続けると、クエン酸洗浄を 
開始します。 巧ぺ-ジ\ 

入タイマースイッチ 


「切」び切り換わります。 

Iai2 ペー : A 


設定した時間に時間、4時間、8時間）び経過すると、 
自動的に運転を開始します。 U 1〜12ぺ ^! A 


ピコイオン設定ランプ 

ピコイオン運転中、点灯します。 

19.12ペー ： A 


運転スイッチ- 

押すと加湿運転「入」、再度押すと「切」になります。 

また、約3秒間押し続けると、チャイルド□ックび設定されます。 
再度約3秒間押し続けると、チャイルド□ックび解除されます。 

L 9，12ペー六 
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使いかた 


本体の準備 


•ア□マスチームを使うときは、運転する前にセットしてください。 

•タンクに水を入れてください。 

1 ふたをはずし、タンク八ンドルを持ってタンク 
を取り出ず 

2 タンクを逆さまにして、タンク夺ヤップをはずし、 

□元まで水道水を入れる 

3 ゴムパッ夺ンがタンク夺ヤップの内側の溝に付 
しにいることを確認し、タンク夺ヤップをしっ 
かり閉める 

♦ 水漏れびないか確認して < ださい。 

♦タンクに付いた水は巧で拭き取ってください。 

4 タンクを本体にセットし、ふたを取り付ける 

►タンク満水で約11時間20分運転できます。 

(「連続」運転、室温 2 crc の場合） 

♦ 4 crci ^ u 上のお湯や化学薬品-芳香剤-ア□マオイル-よごれた水-アルカ IJ イオン水-井戸水-浄水器の水•ミ 
ネラルウオーターなどを入れないでください。 

♦本体内部には直接水を入れないでください。 

♦室温の低い部屋から高い部屋に加湿器を移動させたとさや、温度の低い水を利用したとさにタンクの表面び結露する 
場合びあります。このよラな場合はおさ取ってください。 

♦タンクを落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。タンクの破損、水漏れなどの原因になります。 





湿度サイン（目ち)の表示 


ランプの点なでお部屋の湿度（目安）を表 
巧しが3 。 


高湿 湿度約70% 上のとさ 
適湿 湿度約40〜7日％未満のとき 

低湿 湿度約40%未満のとき 

♦ 湿度サイン表示は目安です。 

同じ室内でも場所によって湿度び異なるため、部 
屋の湿度計と差び出ることびあります。 

♦ 運転中政外は表示されません。 

♦運転開始から約3日分間は、湿度サインの表示び 
部屋の湿度と異なる場合びありますび、徐々に室 
内湿度に近づさます。 
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持ち運ぶときは 


タンクと本体内部の水を捨 
ててか5、八ンドルを持つ 
て、傾けないようにゆつく 
りと運んでください。 

本体内部の水の捨てかた 
い4ぺージ\ ソ 

♦水を抜かずに持ち運ぶと、傾いた 
ときに水びこぼれることびあります。 

• 水平な安定した場所に置いて使用してください。本体が 
輯倒すると r ピ ー 、ピー、ピ— J というブザーが鳴り、 
加湿モードランプが点滅（毎抄己回）して運乾が止まり 
ます。電源プラグを巧いてか 5 本体を起こしてくださし、。 
こぼれた水をおさ、本体が乾いてか 5 使用してくださし、。 































加湿運転のしかた 



コードセットを接続ずる 

①マグネット式プラグを本体背面のプラグ差込み□に斜め 
にならないように確実に接続してください。 

⑨コンセント（交流 1 日 ov ) に電源プラグを根元まで確実 
に差し込んでください。 



2 @を押ず 

►加湿モードランプの「連続」（緑色）、ピコイオンランプ（青色）、 
ピコイオン設定ランプ（緑色）び点灯し、吹出□から弱い風び出 
ると同時にピコイオン運転ち開始します。 



□ 

自動 


チャイルド□ック。 
3秒長巧し〇 


スチームが出るまで約日分かかりまず 

♦使いはじめや本体内部のお手入れをした後は、すぐに運転しません。運転スイッチを押したとさ、 
給水ランプ（赤色）が点灯する場合があります。しば S くすると、給水ランプ（赤色）が消灯し、 
加湿モードランプ（緑色）が点'なして、運転が始まります。 

♦部屋の温度や湿度によっては、スチームが見えにくい場合があります。 



加湿モードを r 自動」にするときは 

獲)を押す 

►加湿モードランプの「自動」（緑色）び点灯し、加 
湿び始まります。 

ピコイオン運転を止めるときは 





を)を押ず 

►ピコイオンランプ（青色）、ピコイオン設定ランプ（緑色）び消灯し、 
ピコイオン運転び停止します。 



お知らせ 

使いはじめは、多少のにおいび出ることびありますび、使用ととちに出なくなります。 



運転を止めるときは 

( H ) を押し r 切 J にする 


なノ連続 自動 


►設定した加湿モードランプび消灯し、ピコイオ 
ン運転している場合は、ピコイオンランプ（青 
色)、ピコイオン設定ランプ（緑色）び消灯します。 
►約]日秒間送風後、停止します。 



ヮエン酸洗ミ争3砂長押し 
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電源プラグを抜く 



©#0 

♦運転停止後、3日秒上たってから電源 
プラグを抜いてください。 


(つづ〇 9 












































使いかた(っづき) 


タンクに水びなくなると 

自動的に運転が止まり、給水ランプ（赤色）が点なし、「ピー、ピー、…」とブザー音 
が己回鳴ります。 給水 

続けて使ラとを 

•タンクに水を入れて本体にセツトしてください。 

給水ランプ（赤色）び消灯し、加湿モードランプ（緑色）び点灯して、自動的に再運転します。 

•本体の加熱槽と水槽の中に熱湯び少し残っているため、倒したり、傾けたりしないでください。 
•タンク底面に結露した水滴び付いた場合は、巧で拭き取ってください。 


C 加湿切換について 

•加湿モード r 自動」とは 


湿度と温度の W センサーのはたらさで、室温の変化に応じて自動的にヒーターを制御し、下表の 
ように湿度コント□ールします。ヒーターび止まっても、 フアンモーターによる送風は停止しません。 


室温 

約18。じ未満 

約18〜23。0未満 

約 23° C 1^ U 上 

湿度 

約目〇〇/〇 

約己己％ 

約己0% 


•加湿モード「自動」では、運転開始から]己分間は、部屋の湿度に関係なく加湿をします。その後、設 
定された湿度にコント□ールします。なお、加湿モードを「連続」から「自動」に切り換えた場合は、 
運転開始から ] 己分未満であってち、すぐに湿度コント□ールを行います。 

•加湿モード「自動」では、設定された湿度にコント□ールするため、スチームび出ないことびあります。 



•加湿モード「連続」とは 

部屋の湿度に関係なく連続して加湿します。 

お知5せ 

•給水ランプび点なしているとさは、運転スイッチ政外の操作はでさません。タンクに水を入れてから操作 
して < ださい。 

•運転スイッチで「切」にした後、電源プラグ•マグネット式プラグを抜かずに運転スイッチを押すと、メ 
モ U —機能によって、「切」にする前の加湿モードになります。（ただし、切タイマーは記憶されません） 

• 運転中に停電した場合や、電源プラグ•マグネット式プラグを差し直したとさに運転スイッチを押すと、「連 
続」運転になります。 

•本製品は適用床面積（木造和室〜6畳[〜1日 m 2] プレ八ブ洋室〜1日畳[〜] 6 m 2]) を湿度60% 
に維持する製品です。[日本電機工業会規格 (JEM 1426) 必要加湿量の目安による] 

• 適用床面積政内でも部屋の壁、床の材質、換気の度合い、外気の乾燥の程度によっては、設定した加湿モー 
ドの湿度に維持でさない場合びありますび、異常ではありません。 

• 同じ室内でち場所によって湿度び異なるため、部屋の湿度計と本製品の湿度サインの表示に差び出ること 
びあります。 
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►押すたびに入タイマーランプ（オレンジ色）びち図の順序で点 
なします。（電源プラグびコンセントに差し込まれていること 
を確認してください） 

► 時間の経過ととちに入タイマーランプび切り換わり、運転開始 
までの時間の目安を表示します。 

♦入タイマーランプを消巧させるか、運転スイッチを押すと、入 
タイマーは解除されます。 


广 4時間才ートパワーオフ機能- V 

入タイマーで運転を開始後、 4 時間経過すると、自動的に運転を停止します。 

•入タイマーで運転開始すると、切タイマーランプの4時間び点灯し、時間の経過ととわに切 
タイマーランプび切り換わり、残りの運転時間の目安を表示します。 

• 4 時間オートパワーオフ機能を解除したいとさは、切タイマースイッチを押して切タイマーランプ 
を消灯させてください。（加湿切換スイッチ、運転スイッチを押しても解除されます） 

®#(S) 

♦切/入タイマー時間を変えたいとさは、切/入タイマースイッチを押してお好みの時間に設定してくださ 
し、新しく設定した時間からタイマーび作動します。 

參給水ランプび点灯しているときは、タイマーを設定できません。タンクに水を入れてから設定してください。 
♦切タイマー運転をする前に、タンクの水量を確認してください。水量び少ないとタイマーび切れる前に水 
びなくなり、運転び止まり、給水ランプび点灯します。（ブヴーは鳴りません）この場合、運転停止中で 
もタイマーは作動しています。タンクに水を入れて本体にセットすると、加湿運転を再開し、切タイマー 
設定時間び経過すると自動的に運転び止まります。 


〔切タイ V — 産助 j 

設定した時間を運乾した後、自動的に運転を停止します。 
運転中に（切 ） を押し、切タイマー時間を設定する 
(1 時間、2時間、4時間の設定ができます） 

►押すたびに切タイマーランプ（緑色）びち図の順序で点灯します。_ 
►時間の経過ととちに切タイマーランプび切り換わり、残りの運 1 
転時間の目安を表示します。 

• 切タイマーランプを消灯させるか、運転を止めると、切タイマー 
は解除されます。 

♦切タイマー設定後、入タイマーを設定でさます。 



2 4 


2 4 


©9^® 石空^ 


入タイマー運転 


設定した時間が経過すると、自動的に r 自動」運転を開始します。 
運転停止中か、切タイマー設定中に 

(\ ) を押し、入タイマー時間を設定する 
(2 時間、4時間、8時間の設定がでをます） 



切タイマー運転のしかた 




(つづく）11 



































使いかた(っづき) 


切/入タイマー連動運転について 


運転中、切タイマーを設定後、入タイマーを設定できます。 


例：切タイマーを2時間設定し、同時に入タイマー 例：切タイマーを2時間設定した1時間後に、入タイマー 
を4時間に設定した場合 を4時間に設定した場合 




お知5せ 

♦切タイマー設定後、時間びたってから入タイマーを設定した場合でち、切タイマーで運転び停止した時間 
から、設定した入タイマー時間のカウントび始まります。 

♦切タイマーを解除すると、入タイマーも解除されます。 

♦切タイマーで運転び停止した後でち、入タイマーを設定でさます。 

♦運転停止中に入タイマーを設定した後は、切タイマーは設定でさません。 


ピコイオン運転について 


加湿運転中、ピコイオン運転を停止するとき 


ミミミ)を押す 

►ピコイオンランプ（青色） 
とピコイオン設定ランプ 
(緑色）び消灯し、ピコ 
イオン運転び停止します。 



•再び運転したいとさは、もう一度ピコイオンス 
イッチを押して < ださい。 


おやすみ時などに、ピコイオンランプだけ 
消巧し、ピコイオン運転を続けるとき 


0 


を3秒じ(上押す 


►ピコイオンランプび消灯 
します。 

>再び点灯させたいとさは、 

もう一度ピコイオン運転スイッチを3秒政上押し 
て < ださい。 



•運転スイッチで「切」にした後、電源プラグ•マグネット式プラグを抜かずに運転スイッチを押すと、 
メモ U —機能によって、ピコイオン運転は「切」にする前の状態になります。 


チャイルド□ックの使いかた 


お子様のいたず5や誤操作を防ざます。 

運転中に （ i /$ を約3秒間巧し続ける 

►チャイルド□ックランプ（オレンジ色）び点 
なし、運転停止政外の操作びでさません。 

(安全のため、運転スイッチを押すと運転び停 
止します） 

• 設定後に運転スイッチ政外のスイッチを押すと「ピッピッピッ 
ピッ」とブヴーび鳴り、チャイルド□ックランプび点滅します。 

運転停止中に ( i / f ) を約3秒間押し続ける 



•解除するときは 


再度 



を約3秒間 
巧し続ける 



►チャイルド□ックランプび消なします。 
♦電源プラグを抜いたとさやマグネット 
式プラグびはずれたとさは、チヤイル 
ド□ックは解除されます。 


►チャイルド□ックランプび点灯し、すべての操作びでさなくなります。 
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ア □マスチームを 使うときは 


加湿しなび!5香り（ア□マ）を楽しむことができます。 

•ア□マオイルは、必ず運転する前にセットしてください。やけ 
どの原因になります。 

•ア□マオイル（エッセンシャルオイル）は付属していませんの 
で市販品をお使い < ださい。 

※ア□マオイル（エッセンシャルオイル）は低温（約己〇で）で 
香るものをお選びください。 

レモングラス、グレープフルーツなどの揮発性の高いちのを 
おすすめします。ア□マオイルをお買いホめになるとさにア 
□マオイルの販売店にご相談ください。 

イふたをはずし、ア□マポットを取り出ず 


2ア□マポットのキャップを回してはずす 



3 ア□マオイルを数滴入れる 

•ア□マオイルびこぼれないよラにミ主意してください。 

♦ア□マオイルび本体に付いたら、すぐに拭さ取ってください。 
変色の原因になります。 

♦ア□マオイルを加熱檀やタンクに入れないでください。 

♦別売りのア□マポット （3 個入）をお買い求めになると、違う香りの 
ア□マオイルを楽しみたい場合にご利用いただけます。 rr^-A 

•ァ□マオイルの取り扱いについては、オイルに付属の説明書に 
従ってください。 



4 キャップを取り 
付けて、閉める 



<上か S 見た図> 


キャップ 


ア□マポッ 



5 ア□マポットをセットし、ふたを取り付ける 

♦気分び悪くなったら、使用を中止してください。 

♦ア□マポットは、使用後洗ってください。 |1目ペー：?\ 

お知5せ 

•加湿モード「自動」では、設定された湿度にコント□ールす 
るため、ヒーターび止まり、香りび少なくなることびあります。 
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お手入れのしかた 


A 警告 


^ お手入れをするときや持 

使用中や運お停止後約 

お手入れをずるとき 

ち運ぶときは、電源プラ 

iXi 目0分間は、持ち運ん 

( Xi は、塩素系-酸性の洗 

プ^^グを]ンセントから抜く 

だり、お手入れしたり 

ミき剤は使わない 

抜く （感電-けびの原因） 

"く しない 

(洗剤から発生する有毒 

めれた手で電源プラグ 
1 胃を抜き差ししない 

傭電 • けびの願） 

禁止 

(熱湯や本体高温部によ 

ガスで健康を害する原因） 

るやけどの原因） 



♦お手入れのしかたに従ってお手入れをし、いつち清潔にお使いください。 


お手入れの手順 


000 

♦お手入れをしないで使い続けると、本体内部に水あかび固まって取れなく 
なったり、故障の原因になったりします。定期的にお手入れしてください。 


準備 

I 1.コードセットをはずす 
▼ 2.本体内の部品をはずす 

各部のお手入れ 

^14、1日、1目ぺージ参照 



お手入れび終わった5 

1.部品を元通りに取り付ける 



2. コードセツトを接続する 


送風ガイドと本体のセツトのしかた 

•凸部 （2 力所）の内側にはめて入れる。 
※奥まで確実にはめてください。 



加熱槽-水槽 (1 力月に1回程度) 


お手入れのしかた 

1 . 本体内部の水を、排水方向ラベルの矢印側に傾けて 
捨てる 
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2. 水に浸したやわ 5 かい巧で水あかを J 式を 
取る 

水あかび落ちない場合は、 

歯ブラシのブラシの部分を 
使って落としてください。 

(歯ブラシの柄の部分は使 
用しないで < ださい） 


©#0 

•排水方向から排水しないと内部に水び入り、故 
障の原因になります。 

•プラグ差込み□に水びかからないようにしてく 
ださい。故障の原因になります。 

♦加熱檀 I しは、金属へり、金属たわし、金属ブフシ、 
クレンヴーなどを使わないでください。フッ素 
樹脂加工面に傷び付さ、故障の原因になります。 

♦本体内部のお手入れには洗剤を使わないで<だ 
さい。吹出□から泡び吹さ出す原因になります。 

♦フ□ートにび付くと正常に動作しないこと 
びあります。確実に取り除いてください。 

•加熱槽の底巧の部分は3ムホースです。棒など 
でつつかないで < ださい。 



加熱槽の水あかび落ちにくいときは 

1. 満水にしたタンクを本体にセットして、 
コードセットを接続ずる 

2. 運転スイッチを押す 

♦給水ランプび消灯していることを確認してください。 

3. 運転スイッチをらう一度押して運転を止 
め、コードセットをはずす 

4-ふた、タンク、ア□マポット、送風ガイ 
ドをはずす 

己.加熱槽に付属のクエン酸約 lOg (ルさ 
じ2杯）を入れ、部品を元通りに取り 
付ける 

•クエン酸の濃度び高いと、故障の原因になりま 
す。1日 glU 上入れないでください。 

6.コードセットを接続し、運転スイッチを 
押ず 


1 . 加湿切換スイッチ 
を約3秒間押し 
続ける 


•加湿モードランプび点滅海秒1回）し、クエ 
ン酸洗浄を開始します。 

(洗浄時間約9日分+本体を;令ます時間約6日分) 
•クエン酸洗浄中は、運転停止とチャイルド□ッ 
ク政外の操作を受け付けません。 

運転スイッチ外のスイッチを押すと「ピッピッ 
ピッピッ」とブヴーび鳴り、受け付けません。 

8.約150分後、クエン酸洗ミきが終了 

•加湿モードランプび消巧し、切タイマーランプ 
び点滅します。 

•「ピ□□、ピ」とブヴーび7回鳴ります。 
♦クエン酸洗浄終了後は、全操作を受け付けません。 


連続 自動 

9.コードセットをはずしてか！5、本体内の 
部品をはずし、排水方向か5水を捨て、 
やわ5かい巧で水あかを拭き取る 





マ'ダ'ド_ 



10.再度タンクを本体にセットし、加熱槽に 
水がたまってか5タンクを取り出し、排 
水する 

• これを2〜3回繰り返してください。 

♦排水後、加熱檀や、加熱檀底穴部のホース内部 
に水あかび残っていないか確認してください。 
水あかなどび残っている場合は、なくなるまで 
繰り返してください。 

•クエン酸のにおいび発生するため、換気扇に近 
いところで換気をしなびら行ってください。 
•タンク内にもクエン酸の成分び残るため、必ず 
タンクの水を入れ換えてください。 

•付属のクエン酸びなくなった場合は、お買い上 
げの販売店でお買い求め<ださい。馆 E 品名：ポッ 
卜洗浄クエン酸/部品コード： 323890 24) 

※クエン酸は、幼児の手の届かないところに保管 
して < ださい。 
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お手入れのしかた(っづき) 


本体-ノズル (よごれたが 


やわ！5かい巧を水に浸してかたく絞り、よごれを}式き取った後、か! 5} 式きする 

よごれびひどい場合は、中性洗剤溶液に巧を浸してよく絞った後、よごれを拭さ 
取ります。洗剤び残らないよう、水で絞った巧で十分拭さ取ってください。 

•中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で薄めてください。 

•変質-変色防止のため、ベンジン-シンナー-アルコール-アルカ U 性洗剤-クレ 
ンヴーなどは使わないでください。 

•化学ぞうさんを使う場合は、そのを意書に従ってください。 



タンク内（給水のたび) 


1 . タンクに残っている水を捨てる 

2. タンク内に少量の水を入れ、タンク夺ャップを閉めてよ 
く振り洗いし排水する 

《2〜3回繰り返す 

• よごれびひどい場合は、タンクの中をスポンジで洗ってください。 



ア□マポッ 

、 （ア□マスチームを使用した後に） 1 

1送風ガイド （1 週間に1 

1回程度） 


中性洗剤で洗い、水で洗い流す 



•ア□マポットは消耗部品です。オイルびこびり付いたら交 
換してください。 町べ-ジ\ 

• オイルび手に付いた場合は、せっけんでよく洗ってください。 


スポンジなどで水洗いし、水あかを 
取る 



エアフイルターり 力月に1回程鼠 


よごれがひど<なるとスチームの出かたが弱<なります。 


1. エアフイルターを取りはずす 2. エアフィルター表面のホコリを掃除機で吸い取る 



凸部 


掃除機の吸引力を弱くしてお使いください。 


•水洗いはしないでくだ 
さい。エアフイ ルター 
の効果び低下します。 



3. エアフィルターを取り付ける 

エアフィルターの凸部を本体の凹部に差し込む。 

000 

•エアフイルターをはずしたまま使用しないでください。 
故障の原因になります。 
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故障かな？と思ったとを 


修理を依頼する前に、次の点をお調べください。 


こんなとさ 

調べるところ 

処置のしかた 

参照 

ぺ—ジ 

運転しない 

コードセットは接続してありますか。 

正しく接続してください。 

9 

チャイルド□ックび設定されていませんか。 

チャイルド□ツクを解除してください。 

12 


給水ランプ（赤色）び点打していません 
か。（タンクに水び入っていますか） 

タンクに給水してください。 

8 

スチームが出ない 

運転スイッチを「入」にした直後ではあ 
りませんか。 

スチームび出るまで約已分かかります。 

9 


加湿モードを「連続」にし、約己〜1日 
分後にノズル（吹出 □) 上部約3日〜 
4日 cm に鏡を当ててみてください。 

鏡びくちればスチームび出ています。 
部屋の温度や湿度び高いとスチームび 
見えにくい場合びあります。 

- 

スチームの出が悪い 

エアフイルターにホコ IJ びつまっていま 
せんか。 

エアフィルターの掃除をしてください。 

16 

加湿モード「自動」ではありませんか。 

設定された湿度にコント□ールするた 
め、スチームび出ないことびあります。 

10 

ア□マが香 S ない 

加湿モード「自動」ではありませんか。 

設定された湿度にコント□ールするた 
め、ヒーターび止まり、香りび少なく 
なることびあります。 

13 

ボコボコなどの沸騰音が 
する 

— 

水び沸騰するとさの音で、異常ではあ 
りません。 

- 

はじける音びする 

アルカ IJ イオン水を使用したり、芳香剤- 
ア□マオイルなどの香料をタンクの水に 
混ぜていませんか。 

水道水を使用してください。 

4 

運転スイッチを r 切」にし 
たのにずぐ止ま 5 ない 

— 

運転スイツチを「切」にしても送風ファ 
ンは運転を続けます。 

約1日秒間送風後自動的に止まります。 

9 

加湿モードランプ「自動」 
が点なしているのに加湿び 
弱い 

— 

部屋の湿度び設定された湿度!^:>(上になっ 
ているため、送風運転をしています。 
さらに加湿したい場合は、加湿モード 
を「連続」にしてください。 

10 

運乾停止瓢操作できない 

チャイルド□ックび設定されていませんか。 

チャイルド□ツクを解除してください。 

12 

加湿切換ができない 

給水ランプび点灯していませんか。 

タンクに給水し、給水ランプび消打し 

10 

切タイマー運転がでさない 

(タンクに水び入っていますか） 

てから設定してください。 

11 

湿度が上が! 5 ない 

部屋び広すざませんか。 

適用床面積の範囲でお使い<ださい。 

10 

窓、戸を開けていませんか。 

窓、戸を閉めてお使いください。 

- 


排水ち向外から排水していませんか。 

排水ち向から排水してください。 

14 

水が漏れる 

タンク底面に結露した水滴び落ちたちの 
ではありませんか。 

結露している部分を布で拭さ取って< 
ださい。 

10 

ブーン音がする 

— 

送風ファンび回転しているときの音で 
異常ではありません。 

— 

湿度サインの表示が部屋の 
湿度計の表示と違 5 

— 

同じ室内でち場所によって湿度び異なる 
ため、表示に差び出ることびあります。 
湿度サインは目安としてお使いください。 

8 

タンクの表面が結露する 

— 

コツプに;令たい水を入れると表面び結 
露するのと同じ現象です。結露した場 
合は布などで拭さ取ってください。 

8 


し^上に従って調べていただしても原因びわからなし化きや、その他の異常や故障びあるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 
※樹脂部品は数年間ご使用いただをますと、傷むことびあります。お買い上げの販売店にご相談ください。 
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保管のしかた 



お手入れの後、 
本体の水を拭き 
取り、日かげで 
乾かす 




包装箱に入れるか、ポリ袋 
をかぶせ、湿気の少ないと 
ころで保管する 



仕様 


お 名 

KA - N 35 X 

電 源 

交流] 00 V 50-60 HZ 共用 

消 費 電力 

加湿モード「連続」時 310 W 

加 湿 量※1 

約3己 OmI/h 

タンク容量 

約 4.0 L 

連続加湿時間（目ち）※2 

約]]時間20分 

適用床面積（目ち） 

木造和室 〜6畳（〜] Om う 

プレ八ブ洋室〜10畳（〜 16 m 2 ) 

外 お 寸 法 

幅 264 mm x 奥行 257 mm x 高さ 282 mm (八ンドル含む） 

質 量 

約 3.4 kg (コードセット含む） 

付属品 

コードセット（マグネット式プラグ、電源コード有効長約] .4 m )、 
クエン酸 （60 g )、 エアフィルター（本体装着)、 

ア□マポット（本体装着） 


《1、《2室温20で、タンク満水、加湿モード「連続」の場合です。 
♦運転停止状態の消費電力は約 0.9 W です。 


この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 


消耗部品（お買い上げの販売店でお買いおめください) 


♦お手入れをしてもよごれび落ちなくなったり、破れたりした場合は交換してください。 
♦廃棄するとさは、お住まいの地域のゴミ分別方法に従ってください。 



エアフィルター(東芝ァクノネットワーク ㈱ 扱い部品） 

部品コード 

464426已6 

材質 

ポリエステル、ポリプ□ピレン 



東芝加湿器用ア□マポット 

形名 

KAF - AP 1(3 個入） 

材質 

ポリプ□ピレン 
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必ずお読み < ださい 


保証と アフターサービス 

修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 


お買い上げの販売店へごホ目談< ださい。 

販売店にご相談がでさない場合は、下記の窓□へ 


東芝生活家電ご相談センター 


函0120 -1048-76 

受付日寺間： 3巨已曰9:00〜20:00 

携帯電話 ’PHS など 022-774-5402 (通話料：有料) 
FAX 022-224-6801 (通信料：有料） 


-お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ 
の回答、カタ□グ発送などの情報提側こ利用いたします。 

-利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東たグループ 
会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合び 
あります。 


保証書（一体） 

♦保証書は、この取扱説明書の2日ページに記載 
されております。 

•保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」など 
の記入をお確かめの5え、販売店から受け取って 
いたださ、内容をよくお読みの後、大切に保管し 
て < ださい。 

•保証期間はお買い上げの曰か51年間でず。 

ただし、エアフィルター、ア□マポットは消耗部 
品ですので、保証期間内でち「有料修理」とさせ 
ていたださます。 

•保証期間中の故障は、保証書の内容に基づさ、無 
料修理となります。無償商品交換ではありません。 


補修用性能部品の保有期間 

• 加湿器の補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後 
己年です。 

• 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。 


部品について 

•修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出 
びない場合は当社で引さ取らせていたださます。 

• 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を 
使用することびあります。 


修理を依頼されるときは 持込修理 

• 17ページに従って調べていたださ、なお異常びあるとさは、運転スイッチを押して運転を停止し、必ず 
電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


■保証期間中は . 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていただ 
きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 
示ください。 

■保証期間が過ぎているときは . 

保証期間経過後の修理については、お買い上げの 
販売店にご相談<ださい。修理すれば使用でさる 
場合は、ご希望によって有料で修理させていただ 
さます。 


■修理料金のしくみ 


修理料金は技術料-部品代などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品げ 

修理に使用した部品代金です。 


便利 

メモ 

お買い上げ曰 

年月 曰 

お買い上げ店名 

電話 （ ） 


の 

愛情点検 

E 化 ごが 旧の 定期脚こ「安全上〇ご注胃」「あ、願い」 S 確認 L てご使ちくだ^い。 1 

, 誤った使いかたや長年のご使用による熱 • 湿気 • ホコ IJ などの影響 

! によって部品び劣化し、故障や事故につなびることもあります。 

こんな症状は 
ありませんか。 

電源プラグやコン 
セントにたまって 
いるホコ IJ は取り 
除いて < ださい。 

A レ:巨ゎホス 故障や事故防止のた 

® フ ん扁不ずな。 ご めイを m を牛!止し雷ミ梓 

•謀宴 5 常に熱かったり、こげくさかっ イ！ 契巽昔技 SS 

• 異常な音ゃ振動ゎくする。 モ S ぃ 置 1 管 

• 電源コ-ドを動かすと通電したり、しな 止 けの(ご、、検心理 
かったりする。 をじ'相目火くたしい。 

ソ 
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住所•店名 


電話 


★お買い上げ曰 


; 

年 

; 

巧 

; 


日から 




市外 


市内 




番号 





お 


ふ0びな 


様 


形名 KA - N 35 X 


東ち加湿器保証書 


ま泛ホ-ム示ツ巧巧舍せ家電事業統括部 

干9己 9- 1393新漏県加茂市大字後須田2已 70- 1 
SIS (02 己巨）已 3-2847 

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容 
にそった正しいご使用のちとで、保証期間中に故障し 
た場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい 
ただ<ことをお約束するちのです。 

保証期間中に故障び発生したとさは、本書と商品をご 
持参のラえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼<だ 
さい。 

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使 
用することがあ0ます。 

★印欄に記入びないとさは無効です。本書をお受け取 
りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再 
発行しませんので紛失しないよラに大切に保管してく 
ださい。 

1.保証期間内でち次の場合には有料修理になります。 
(イ）誤ったご使用や不当な修理•改造で生じた故障、 
損傷。 

(□) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 
損傷。 


※この保証書は、本書に明示した期間、条件 
のちとにおいて無料修理をお約束するちの 
です。したびってこの保証書によって保証 
書を発行している者（保証責任者)、および 
それ iu 外の事業者に対するお客様の法律上 
の権利を制限するちのではありません。 

《保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 
保有期間について詳しくは取扱説明書をご 
覧ください。 


(八）乂災、天災地変（地震、風水書、落雷など)、 
塩書、ガス書、異常電圧で生じた故障、損傷。 
(二） 本書のご提示びない場合。 

(ホ）本書にお買い上げ年月曰、お客様名、販売店 
名の記入のない場合、あるいは字句び書さか 
えられた場合。 

(へ）一般家庭用 iu 外（たとえば業務用など）に使 
用された場合の故障、損傷。 

(卜）消耗部品の交換。 

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 
受けます。 

3. 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出び 
ない場合は当社で引さ取らせていたださます。 

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan . 

己.ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 
に修理びご依頼できない場合には、東た生活家電ご 
相談センターへご相談ください。 


持込修理 


¥章修理年月曰 

修理内容 

担当 

年月 曰 



年月 曰 




保証書にご記入いただいたお客様の住所-氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の 
安全点検活動のために利用させていただ < 場合びございますので、ご了承 < ださい。 

修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合びございま 
すび、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。 
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ままホ-^テク J 巧巧貪社 

家電事業統括部 

干9己 9-1 393新漏県加茂市大字後須田2己70-] 


THT-TTCA (TG) 


★ご販売店 


年 


本体 

保証期間 


ご住所 

客様 





























































